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C Vyetja: H kp mundesi qe gripi i cferrave apo epidemite e tjera ose 
murtaja te perfapen ne Me^e apo ‘Mediae, apo ato jane te ruajtura nga 
epidemite? 

dergjigja: 

Falenderimi i takon Allahut... 

Mekja dhe Medina nuk jane te mbrojtura nga epidemite. Ne 
periudhen e sundimit te Umer b. Hattabit (Allahu qofte i kenaqur 
me te) ka rene nje epidemi. Buhariu transmeton nga Ebil Esved se 
ka thene: 

“Erdha ne Medine dhe ne te kishte rene nje semundje dhe njerezit 
vdisnin me nje vdekje te shpejte dhe u ula prane Umerit (Allahu qofte i 
kenaqur me te) ,..’ s 

Vetem se eshte vertetuar nga Pejgamberi (paqja dhe meshira e 
Allahut qofshin mbi te) se mortaja nuk hyne ne Medine e ne disa 
transmetime te hadithit ka ardhur se nuk hyne as ne Meke 
gjithashtu. 

Ebu Hurejre transmeton se Pejgamberi (paqja dhe meshira e 
Allahut qofshin mbi te) ka thene: 

“Mbi shtigjet (hyrjet) e Medines jane disa Meleke dhe ne te nuk hyne 
as mortaja e as Dexhalli. ’ a 

Ibn Haxheri ne lbirin e tij “El Fet-h” thote: 

“Ne disa transmetime te hadithit te Ebu Hurejres thuhet: 

“Medinja dhe Meka jane te rrethuara nga Meleket. Ne gdo shteg te 
tyre eshte nje melek dhe ne to nuk hyne Dexhalli e as mortaja.” Kete 

1 Buhariu me nr:2463. 

2 Buhariu me nr: 1880 dhe Muslimi me nr: 1379. 



hadith e transmeton Umer b. Shebbe ne librin e tij “Kitab Mek-ke” nga 
Shurejh, e kj nga Fulejh, e ai nga Ala b. Abdurr Rrahman nga babai i tij, e 
ai nga Ebu Hurejre i cili e transmeton nga Pejgamberi (paqja dhe me shir a e 
Allahut qofshin mbi te) dhe transmetuesit e tij jane transmetues te librave 
autentike. ” 

Neveviu (Allahu e meshirofte) transmeton nga Ebul Hasen El 
Medainijj se ne Meke dhe Medine kurrnjehere nuk ka ndodhur te 
kete rene mortaja. 3 

Por ... Disa dijetare e kane permendur se mortaja ka rene ne 
meke ne vitin 749 sipas hixhretit. 

Ibn Haxheri (Allahu e meshirofte) eshte pergjigjur ne kete se 
ajo nuk ka qene mortaje por, ka qene nje epidemi tjeter e ata qe e 
kane transmetuar kete kane menduar se eshte mortaje. 

Mekeja dhe Medineja jane te mbrojtura nga mortaja 
te mbrojtura nga semundjet dhe epidemite e tjera. 

E lusim Allahun per shpetim dhe shendet per te gjithe 
myslimanet. 

( E JlCfafu e dine me se miri. 


Si rezyme: 
por, nuk jane 


3 El Edhkar:139. 






